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Parque Estadual Mananciais de Campos do Jordão: a água da cidade (SP)
O Parque Estadual Mananciais de Campos do Jordão é uma área protegida de Mata Atlântica em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Foi criado pelo Decreto 37.539, de 27 de setembro de 1993, com 502,96 hectares, para proteger a água que abastece a cidade. É administrado pela Fundação Florestal, órgão do governo paulista.
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Fundação Florestal (SP)
	Estado e município	São Paulo; Campos do Jordão
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	502,96 hectares no decreto; 517 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Decreto 37.539, de 27 de setembro de 1993
	Plano de manejo e conselho	Tem plano de manejo; o CNUC não registra conselho (julho de 2026); faz parte do Mosaico Mantiqueira

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC).
Onde fica
O parque fica em Campos do Jordão, em terras do governo estadual, segundo o decreto de criação. Na mesma cidade fica o Parque Estadual de Campos do Jordão, que é outra unidade.
O que protege
Pelo decreto de 1993, o parque protege:

	os ecossistemas, as espécies e os habitats da área;



	a qualidade da água produzida ali;



	as bacias dos ribeirões do Salto e das Perdizes, importante reserva de água para o abastecimento de Campos do Jordão.



Você sabia?
Campos do Jordão tem dois parques estaduais diferentes. O parque estadual de Campos do Jordão é de 1941; o dos Mananciais, criado em 1993, é bem menor, com cerca de 503 hectares, e foi feito para proteger as bacias dos ribeirões do Salto e das Perdizes, que abastecem a cidade, segundo o decreto de 1993.
Como foi criado
O parque foi criado em 27 de setembro de 1993, pelo Decreto 37.539, com 502,96 hectares. O mesmo decreto passou para a Secretaria do Meio Ambiente a administração de áreas que antes estavam com a Secretaria de Esportes e Turismo.
Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais de São Paulo.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque estadual Mananciais de Campos do Jordão? Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira (SP).
 
 Quando o parque foi criado? Em 27 de setembro de 1993, pelo Decreto 37.539.
 
 Qual é o tamanho do parque? 502,96 hectares pelo decreto.
 
 Por que o parque foi criado? Para proteger as bacias dos ribeirões do Salto e das Perdizes, que abastecem Campos do Jordão.
 
 É o mesmo que o parque estadual de Campos do Jordão? Não. São dois parques estaduais diferentes na mesma cidade.
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